RESUMO DOS CAPÍTULOS E VERSÍCULOS DA BÍBLIA- 


PESQUISA BÍBLICA 
ANTIGO TESTAMENTO 
NOVO TESTAMENTO 


N Livro Cap |Vers. | | Nº Livro. Cap. | Ver 
(0) 
o p S. 
O Gênesis 50 |1.533 01 Mateus 28 1.07 
1 1 
0 Êxodo 40 | 1.213 02 Marcos 16 678 
2 
O Levítico 27 859 03 Lucas 24 1.15 
3 1 
(O) Números 36 | 1.288 04 João 21 879 
4 
O |Deuteronôm | 34 | 959 05 Atos dos 28 1.00 
5 To) Apóstolos 7 
O Josué 24 | 658 06 Romanos 16 433 
6 
0 Juízes 21 | 619 07 | Coríntios 16 437 
7 
(0) Rute 4 85 08 || Coríntios 13 256 
8 
(0) | Samuel 31 811 09 Gálatas 6 149 
9 
1 || Samuel 24 | 695 10 Efésios 6 155 
0) 
1 | Reis 22 | 817 11 Filipenses 4 104 
1 
1 || Reis 25 719 12 | Colossences 4 95 
2 
1 | I Crônicas 29 942 13 | 5 89 
3 Tessalonicens 

es 
1 | Il Crônicas | 36 822 14 II 3 47 
4 Tessalonicens 

es 
1 Esdras 10 280 15 | Timóteo 6 113 


1 Neemias 13 | 406 16 II Timóteo 4 83 
6 

1 Ester 10 | 167 17 Tito 3 46 
7 

1 Jó 42 | 1.070 18 Filemom 1 25 
8 

1 Salmos 150 | 2.461 19 Hebreus 13 303 
9 

2 | Provérbios | 31 | 915 20 Tiago 5 108 
0 

2 | Eclesiastes | 12 | 222 21 | Pedro 5 105 
1 

2 Cantares 8 117 22 II Pedro 3 61 
2 

2 Isaías 66 | 1.292 23 | João 5 105 
3 

2 Jeremias 52 | 1.364 24 II João 1 13 
4 

2 | Lamentaçõe | 5 154 25 III João 1 15 
5 S 

2 Ezequiel 48 |1.273 | | 26 Judas 1 25 
6 

2 Daniel 12 | 357 27 Apocalípse 22 404 
7 

2 Oséias 14 | 197 Total 260 |7.95 
8 7 
2 Joel 3 73 

9 

3 Amós 9 146 RESUMO 

0 

3 Obadias 1 21 A.T Capítulos 929 

1 a 

3 Jonas 4 48 Versículos 23.14 

2 8 

3 | Miquéias 7 105 Livros 3 

3 9 

3 Naum 3 47 

4 


3 | Habacuque | 3 56 N. Capítulos 26 
5 T. 0 
3 Sofonias 3 53 Versículo 7.95 
6 7 
3 Ageu 2 38 Livros 2 
7 7 
3 Zacarias 14 | 211 
8 
3 | Malaquias 4 55 
9 

Total 929 23.1 

48 | j 
RESUMO GERAL - A BIBLIA CONTEM 
66 Livros 


1.189 Capítulos 

31.105 Versículos 
Esta pesquisa, tem por finalidade, tirar a dúvida , de muitas 
pessoas, que não sabem se a Bíblia tem 31,105 versículos ou 
31.173. Fiz este estudo minuciosamente, e encontrei 
exatamente 31.105 versículos. 
Você que não tem certeza, pode conferir , através deste mapa, 
que estou colocando no site. 
Conferi através da Bíblia de Estudo Pentecostal. Existe uma 
outra Bíblia, informando que contém 31.173 versículos, conferi 
nesta também, porém encontrei somente 31.105. É verdade que 
a Bíblia Thompson , no capítulo 12 de Apocalipse, constam 18 
versículos e nas demais 17 versículos, mas jamais esta 
diferença de 68 versículos. 
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